CONVERSION  TABLES

723

OF LITERS PER KILOGRAM OF GOODS TO GALLONS PER
100 LBS. OF  GOODS

ons !) Tibs.
	Liters per Kilo.
	Gallons     ' per 100 Lbs. \
	Liters per Kilo.
	Gallons per 100 Lbs.
	Liters per Kilo.
	Gallons per 100 Lbs.

.99
	14
	167.88
	27
	323.78
	40
	479.68

.98 .97,
	15 16
	179.88 191.87
	28 29
	335.77 347.76
	41
 42
	491.67 503.66

.96    I .96
	17
 IS
	203.86 215.85
	30 31
	359.76 371.75
	43
 44
	515.65 527.64

,95
	19
	227.84.
	32
	383.74
	45
	539.64

.94
	20
	239.84
	33
	395.73
	46
	551.63

93
	21
	251.83
	34
	407.72
	47
	563.62

92
	22
	263.82
	35
	419.72
	48
	575.61

92
	23
	275.81
	36
	431.71
	49
	587.60

91 90
	24 25
	287.80 299.80
	37
 38
	443.70 455.69
	50
	599.60

89
	26
	311.79
	39
	467.68
	
	


	
	
	
	
	
	

ON  OF GRAMS PER LITER, TO OUNCES PER GALLON

,, 1
 lion.   |
	(JnuiiB per Liter.
	Oimet'H
 Per Gallon.
	(Iramn I per Liter.
	Ounces per Gallon,
	G ranis per Liter.
	(3 n n cos per Gallon,

*        1
	1) 10
	1.20 1.33
	17
 18
	2.26 2.40
	25 26
	3.33 3.46

0      '
	11
	1.46
	19
	2.53
	27
	3.60

H
	12
	1.60
	20
	2.66
	28
	3.73

B
	13
	1.73
	21
	2.80
	29
	3.86

D 3
	14 15
	1.86 2 00
	22 23
	2.93 3 06
	30
	4.00

3
	16
	2 13
	24
	3 20
	
	

1
	1
	
	
	
	
	

per liter into ounces per gallon, multiply by the factor 0.133.
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